■o 

z 

o 

o 

r 

> 


CON DENSATORI 


RES 

ISTORI 


Nomin. 

Volore 

Toller. 

% 

Tensione 
dl prove 
Volfo 

Tipo 

Nomin. 

Velorc 

Toller, 

%' 

Wall 

C 1 


SO pf 

±5 

1000 <b 

09 . 

R 1 

10000 

Q 

± 10 

'ft 

C 2 


50 000 » 

-10+25 

1500 4b 

coria 

R 2 

100 000 

Q 

» 

» 

C 3 


4.000 » 

> 

* °o 

9 

R 3 

50.000 

Q 

9 

> 

C 4 


200 • 

±•5 

1000 4b 

09 

R 4 

20.000 

G 

% 

1 

C 5 


50 * 

» 

• <b 

9 

R 5 

25000 

u 

9 

> 

C 6 


200 > 

> 

»■ <b 

» * 

R 6 

1 MO 


v« 

C 7 


195 > 

± 1 

* % 

• 

R 7 

50 000 

Q 


Vr 

C 8 


340 • 

> 

• 4b 

9 

R 8 

50.000 

Q 

9 

'U 

C 9 


240 * 

— 

• *b 

» 

R 9 

2 MO 

9 

Yi 

C«0 


240 . 

— 

» 4b 

> 

R 10 

1 MO 

9 

'It 

CM 


50.000 • 

-10+25 

1500 % 

carta 

R II 

25 

Q 

• 

Yi 

02 


1.000 »• 

» 

* 

9 

R 12 

2 MO 

» ’ 

> 

C 13 


240 . 

— 

10O0 % 

09 

R 13 

1 MQ 

> 

'U 

CM 


25.000 » 

— 10+25 

1500 ^b 

Cano 

R 14 

100.000 

G 

• 

Vi 

C»5 


240 . 

— 

1000 4b 

&9 

R 15 

3.000 

Q 

> 

»• 

C16 


200 > 

±5 

• 4b 

> 

R 16 

63 

G 

> 

> 

C>7 


25 * 

i 

• *b 

» 

R 17 

250.000 

Q 

> 

'ft 

08 


10000 » 

-10+25 

1500 4b 

carte 

R 18 

250.000 

Q 

> 

> 

C 19 


100 000 , 

> - 

» 4b 

* 

R 19 

250.000 

g 

» 

Vt 

C20 


25 000 » 

> 

» 4b 

• 

R 20 

31 500 

Q 

>' 

} 

C?l 


200 » 

± 5 

lmK) 4b 

ag 

R 21 

250 000 

Q 


» 

C22 


5.000 » 

-10+25 

3000 4b 

cone 

R 22 

100.000 

g 

1 

iL 

C23 


8 Mf 

-10+70 

500 - 

Elen 

R 23 

100.000 

G 

> 

» 

C?4 


10.000 pf 

-10+25 

1500 % 

ceria 

R 24 

250.000 

Q 

> 

Yt 

C25 


500.000 » 

> 

1000 4b 

9 

R 25 

250 000 

G 

> 

'It 

C26 


10 000 » 

9 

1500 «b 

9 

R 26 

2.200 

G 

± 5 

ecc A.P 

C 27 


50 000 » 

> 

* «b 

> 

R 27 

10.000 

Q 

> 

*. 

C28 


100 000 » 

> 

* «b 

» 

R 28 

50 

a 

± 10 

•A 

C29 


8Mf 

-10+70 

500 - 

Elen 






C30 


&Mf 

• 

500 - 

> 






C31 


2.000 pf 

-10+25. 

3000 4b 

carta 






C 3? 


2 000 » 

> 

» 4b 

» 

RV 0.5 MQ loo. 



C 33 


100 000 * 

9 

1500 4b 

» 






C 34 


50 000 » 

» 

• 4b 

9 

RT. 0.1 M U loo. con inrerruilore 

C3S 


500 » 

> 

• % 

» 






C 36 


5000 » 

> 

3000 4b 

» 






C 37 


2.000 » 

» 

* 4b 

> 






C 38 


5.000 » 

> 

* 4b 

cert© 






C 39 


8Mf 

-10+70 

500 - 

Eletr 

#> 







630 e 632 


J04 

1 7 







































